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Gattin -des k; k. Kreisphysicus Dr. Ignaz KRAUSS, starb am 7. Jänner 
1865 um 6 Uhr Morgens nach einem schweren Leiden, versehen mit 
den h. Sterbesakramenten im 42. Lebensjahre. 

Die Leiche wird am Montage den 9. Jänner d. J. Vormittags 10 Uhr aus der Wohnung Haus-Nr. 217, Schu- 


stergasse, in die St. Annakirche und von da nach abgehaltenem Seelénamte auf den Friedhof übertragen, wozu der hin- 
terbliebene tief betrübte Gatte sammt 2 Söhnen die Verwandten, Freunde und. Andächtigen. einladen. 


Druck von Car] Budweiser in Krakau. 


